思風量設定 r 自動 j のとき、冷房、除湿、除湿冷房(快適エコ自動で選巧された場合を含む)運転を開始すると、室巧ユニットに 
こちったニオイびおるのを抑える機能が働<ため、す<1こ風が出ません。約40秒お待ちください。（ニオイないス） 


苗運藉モ…ドと風向設お（自動 • 循體気流.ゆ每建’）の闡係 
«「自動 " 循環気流 jr ゆ日ぎ j は運おモ…ドによって設定でまます。 


風向談定 

運牽畜お…ド 

自動 

循麗 

载潇 

\ 

域)るぎ 

快適エコ自動 


— 

— 

の房 

除湿;令房 
除湿 

!、. 

0 

〇 

暖房 

加湿暖房 
施湿 

0 

— 

— 

スト U— マ空気清を 
送風 

— 


〇 


«循環気流について 
天幷の空間を利用して風を遠<まで 
届けることがでをます。また、シャツ 
夕 一( 下吸込 □) から吸い込むことで 
お部屋全体に空気を循環させ、温度 
ムラをな < します。 



風向上で r 自動 j の氛流設定についで 
«:令房-除湿;令房運転時■-循環氮流からゆ5ぎとなる 
«暖房-加湿暖房運乾時-下吹さと循環気流を繰0返す 
«除湿運転時-室巧温度が低めのと苦は循環気流、高めのとさはゆ5ぎとなる 
® 加湿運輯時一循環気流 


巧 ゆ每ぎにつ U て 

不規則なリズムで風量を調整しな 
がら、フラップを上下に動かし、 
体にあたってちむ地ぶい自然のそ 
よ風のよラな気流を作ります。 



獨'陕避エコ自動運癒時の風巧につ U て 

«快適エコ自動で運乾を開始すると、風向上下は r 自動 j とな0ます。 ___ 

前回の風向設定を継続したい場合は、メニュー設定で自動運掠風向を r 風向手動 J に変更して<ださい 。 lOilgHI 


獨フ3ップ巧可動範國について 

池フラップの可動範圓は運輯モ…ドに応じて異な0ます。 


暖房-加湿暖房-加湿 " r " 



^を房， P ま湿が房，除湿 


ストリ…マ空気清を.送風！ 


霞 編誦 で自動に設定したとさは人感センサーが作動します。 
人感センサーで左、正面、ちの3つのエリアから人がいる 
場所を檢知して、人がいるエリアへ風を向けます。 



人感センサ…についで 

黄人感センサーは、乂（発熱体）の動含を検ま日し、人がいる 
エ U アを認識します。 

• 横巧できる距離は室内ユニットの正面で約9 m です。 

-室内ユニットの真下や、真横の位置では認識できません。 
-据付け高さが180畑!む下の場合は検知でさる距離が短< 
な0ます。 

• 犬や猫などのか動物の移動や、他の暖房器具、輩化製品 
など発熱体の温度変化を人と判断することがあ0ます。 
また、日差しがあたる場附ま誤認識する場合びあります。 
• 同じお部屋で複数の人を検知した場さは、最後に検知 
したエリアへ風を向けます。 





ぉ風向調節はおずリモコンで行って<ださい。無理に手で操作すると、正し<動かなくなることびあ0ます, 





























を 巧を 


I /m 



園風を ii 即する 


;： 訟'ふ.;語度敲たしつど 


巧。 


卿 18113 

S w 屋 * M •IBs mm Mg .- 


センサ ___ 風巧は、お部屋の中でをに空調したいエリアを選択でまる気流設定です。 

誦自 を押す。 

® 巧すごとにセンサ…風向設定が切0換わ0ます。 

1表示例]部屋お状 r 縦長や巧 J 、 左ち日欠き r 入 J のとき 



風向上下はおおよその風向を表示します。 

エリア、スポット設定時は人感センサーが作動し、人びし)るエリアに風を向けます£ 


H 国 fal 


欺が ilr が 


@を挿して辭除帶選振す攫。 

® センヴー風向表をび消えます。 

® 風向表示がセンサー風向設定前の表示に戻0ます。 

® フラップ、ルーパ’一がセンサ--風向設定前のを置まで移動して停止します。 
® [風を下 j または ( liil を巧すとセンサ…風向は取0消され、設定した風向で 
運輯します。 


お知弓せ 



人がいるエリアを巧知して、風を直接 人がいるエリアを検ミ日して、風を直接 
めてなし1ぶ〇周辺!し風をを D ます。 お0ます。 




fe 、— 巧 m — 





® 乂感センサーび作動します。 

® 冷房運転時は上欧さ、暖房運輯おは下吹 
をにな0ます。 

® 暖房運転時は運乾能力を抑元つつ設定温 
度を2でゆるめ、体感温度を保つ運転を 

: .-4 ■ " ■ ホ 

し^^ 9。 


度人惑センサーが作動します。 

か最大風量びおる風向にな0ます。 


® センサ…風向を設定するとパ 
ワフル運おが取り消されます。 

















































































» 前回の設定が表ちされます。 

ホストリ…マ 設定[•入 j のとき はストリ--マ 空気清浮運觀、 
r 切 j のときは送風運転を行います。 

»巧すごとに設定び変わ0ます。 

_蟲石たート_ 

づストリ…マ入 I ストリーマ空気清;章運転をします。 


/|||\' 


度 ストリーマ空気清を-送風運転を単独で巧っているとまは、 
温度、湿度は変え6れません。 


運龜中にを巧す 


® 運転中に風量が弱<なったとき、枚出□からご<微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため 
スト! J - マ放電を停止する場をびあります。 
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す"す 、 f "寺'--; よ"''お;；ち 、 p || ミ 

手順 7 、 2 審行い、変更した 11 膊刻夕 *< マ ^ 蹇選ぶ。 


で項目審選んで [ig 審押す 


爾曾 1 


旷タイマ … jj 


2 W I で項目を選んで应 ^ 奪押す。 


嚇 JA 如… 


為時魏乂タイ7 


A ム MW MW m — 

if • 1 JUtiniMiiur ^ jf MHHnfnft nHnnws wHBto 

I。 ifl J ^ W JP TCr^ MiPn 111111 ■Mill 

r Tj イ %r — 端 y iP 


で項目を選んで (s 黎押ず 


f 瞬刻切タイマ … j 


曰 I 毎日巧〇タイマーです。 


施 @1 


1回だけのタイ 7— です。 


觸がが 


運転を開始、停止する時刻を設定します。（《） 

設定時刻にタイマ…運転を每邑行ろか1回だけ行ラか選択できます。 

※時刻入タイマー■をず約するとその時刻にリモコンの設定湿度となるよラに、最長約1時間前 
か百運転を始めます。(おはよう予約 iUBA ) 


設ホ湿度設帮つど 

巧。 


4 U |で時刻避設定し、遮}甲ず< 

«前回設定した時刻が表示されます。 

か巧すごとに10分ずつ変わ0、長押しすると連続で 
変わ0ます。 

® 設定すると設定時刻と時刻タイマ…表示が出ます。 
度タイマーランプび点灯します。 














































































停化み: 


廚開始^ 


【設定例1 ] 現在時刻23:00 (運転中） 

-時刻切タイマーを0:00に設を（または切タイマーを1時間をに設巧) 
-時刻入タイマーを7:00に設定 


!設定例2!現在時刻15:00 (停止中） 

-時刻入タイマーを19:00に設定 

-時刻切タイマーを23:00に設定（または切タイマーを8時間後に設定) 


思長期間のか出などで使用しない場合は、毎曰タイマー■を取0消して<ださい。 

霞 i 回タイマ…、每曰タイマ…を変更したいときは、 一• 度タイマ…設定を取0消してから再度設定して<ださい。 

® タイマーランプが点滅するとまは、ストリーマユニットのお手入れをしてください 。 igsMiai 
® 巧のよラな場をには、タイマー■の再設定をしてください。（設定した時間がリセットされます。） 

-電源プラグをコンセントか百巧いたとき -ブレ…力…を切ったとき -ブレ…力…が作動したとき 

• 停電したとさ • リモコンの電池を交換したとさ 


'雛 等^^^ 奪 


運稻停止までの残0時間を設定します。 

1回だけの設定ですので、都度設定して<ださい。 


幕押す 


«巧すごとに30おきざみで設定で苦ます。 （30 分〜9時間30分) 


胁 f 術欄- 

靈 ► ‘ I 離穫パ離騰援►華 


r ……V . ぶ- 


たク…< 'ご ク… 、ご^:: =：：：•: :こごご'' 


® 切タイマ™表京と、停止兼での殘〇腺間を表示し莱す 
® タイマ™ランプが点巧します。 


切タイ 7* •■•■'表巧 


k 爬 


停比爭 


お願い1 


組港せ予約について 

® 切タイマ…または時刻巧タイマ--'と、時刻入タイマーを組み合わせて予約がでを菜す。下記の例を参考にして<ださい. 


23:00 0:00 


ご運転開始※) i 


※おはよラ予約「切 j の場を 


嫩タイマ…ランプが消巧します。 


® 時刻入タイマ…を予約するとその時刻にリモコンの設定温度となるよラ 
に、最長約1時間前か6運転を始めます。（おはようず約） 

® 切タイマーと時刻切タイマー （1 回）は、後か5設定したほラが優先 
されます。 


。夕こ紙 


避押ず， 


[ 設患例]朝7 0印ご時刻入タイマ--- 


6:00 7:00 

むけ I ゼを一がこよる純 I 

設麗時刻 


19:00 


23:00 
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□快眼をサポートずる 


が霄なを 


IW 仲 

W 3/3 

h 蟲を漏盧韻是しつど 

□n 

C Ic 


就寝中の室巧の溫度と湿度をコントルして、快いお0と 
さわやかな目覚めをサボ…卜します。 


' 扔 titc ツベ ■<— 

冷麗-醒房運輯やに孩巧^を押す。 


2 \^\ で環目を選んで CM ] を押す。 


片 ICS 國 

ザ 

h :: がた，.;''1 iiiiiagii 

マ 

懊臟タイマ…— 


3 U I で起巧時刻を設定し、審巧を 

® 前回設定時刻が表示されます。 

«巧すごとに10分ずつ変わ0、長巧しすると 
連続で変わ0ます。 

® 設定すると起床時刻と快眠タイマ…表示がおます。 


懼祁… 


mmt 


[快旨民タイマー表示 J 

ご•巧 fV - S : 


趨床 B 潮の変叟や巧消し 


手順ブ、2を行い、変更したい時刻タイマ-■•薇選ぶ。 
3 L で項目を選んで CIS を押す。 解窥蟲-… 

度取消しは g 了/取消)でちでまます。 L [齒為 . . 


«快眠タイマ…は、お 3 時間かけて設恶湿度を 2 む 
下げていき、起床時魏の約 1 瞬間前か 6 設定遍度を 
1 で上げていまます。（ V 字型温度制獨） 


快 嚴 タイ マ ー の 制御 

(睡眼時間日時間の場さ） 


4時間しソ上の睡距時間に 
なるよラな起床時刻の 
設定がおすすめ 


■rc 

.2 で 


ON~~< 






V 

N 


1 

山…- P 

覚夕 




ilipfiL. 





\ ^田:;:;:;:;:;:;:;:;:: 











3爵間 r 2瞬闇 

_ i __ L _」 

1轉闊;; 

4 - 1 -; 

.... — し —— 


画眠時閣 0 12 3 4 5 6 洁: 

就寝や お巧後 

«渡'—: r 後は U ち;;]ン表示巧容で運転を続け莱す。 


を加湿暖房は設定温度の上限が 22 でにな 0 ます。 

を時刻乂タイマー設定中に快眠タイマーを設定すると、時刻入 
タイ 7 …は解除されます。 

* 除湿を房と加湿暖房の設定湿度は r 標辑ぃになります。 

(美肌設定時は湿度高めで運転します。） 

冷房と暖房は湿度制御しません。 

※標準の制御について 

漂準は、運転モードと設定温度か6ま定した湿度です。 

(睡胆時間日時間の場を） 


湿標準 
度 


0 ； ； 


Q 





:…か％ 


加湿 

除湿 

4 日 

暖罵:十10% 
冷罵：冬5% 

?間 i 1 

: 2時間 


1 i i i 1 i i i 


0 1 2 3 4 5 6 

睡腸時間 





































































I ] 冷房-瞧房能力を八つーアツ 7 ずる 


が辞％; 


諸 


\m 


nm 


編 




711 lU 


を盤《 


蒙^^^^^ 



', .R 甲 . ■ .な , . 1 . ， . ， . ■ . ， . ■ ザな側 ^ ^ 

が:.:.:娩が:.:•:.が:.:みさ.:が.;•:棘^^ 

、.さ.:::.:•:が:.:.:線が.:•:.た.た.碱 
が:•:•:•:•を:くく::く.:•た•か:•: h ミくだ::•: .: •さ:•を:•みを;くくくくく戊•た 


ノ 巧--アツ プしたを房、暖房ですばや<お部屋を冷やした0、 
暖めた0することがでぎます。 

麗'の暑い曰の帰軍時や、をの寒さの厳しい曰などにおすすめです r 


冷房*暖房運籍中に 耗扁;用 り蕃押す。 

かパワフル運転を設定すると下記の運転にな0ます r . 
* :令房-除湿;令房運觀時 
-* パワフル冷房（設定温度18で） 

-暖麗-如湿暖麗運 I 別寺 
--* パワフル暖房（設定温度30で） 

か温度、凰量は変え5れません。 


肋! 


パワフル V —"ク- 


干。 


画 L 


ご直 amm 

編 





p ； t 97 ib ] をお度禪す。 

® ちとの選斬モ ー■ ドに戻0ます。 

® 停止ボタン、ダイレクト運おボタン、センサ…風向ボタン 
を巧したときにち、パワフル運乾は解除されます。 
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お部屋に人がいないと善にご使用ください。 

室巧温度や湿度びお好みに合わないとまがあ0ます。 


'/|| 1 \'. 


[ ランド U — 表ち] 



® 室内、躍が温度に応じて、除湿、を房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した遍度になります。 
»洗濯物の量や衣服の生地にぶって、また、室内、屋かの温度、湿度によっては十分に乾かな 
いことがあ0ます。その場合はランド U …運転時間を延長して<ださい。 

«をにランドリー■運掠を巧ラと、洗還物か5放出した水分によって湿度が上び0、窓や壁に 
結露することがあ0ます。 





® 設定時間は記憶されません。 

»ランドリー運乾をすると、快眠タイマー、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。 

»ランドリー運転中に時刻入タイマーで設定した時刻になると、ランドリー運転は中止し、通常 
の運転に切0換わ0ます。 



»室内ユニットの吸込□、职出□に洗濯物をかけないで<ださい。能力低下や故障の原因になる 
ことがあります。 























































